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EMBARGO; 11:00 a.m. 
Dr. FREDERICK H. LOWY NAMED RECTOR OF CONCORDIA 


MONTREAL / March 30, 1995 — Concordia University's Board of Governors today 
appointed Dr. Frederick H. Lowy as Rector and Vice-Chancellor for a five-year term 
beginning August 15, 1995. The decision was unanimous. 


Dr. Lowy is a former Dean of the University of Toronto's Faculty of Medicine. He is 
currently Director of the University of Toronto's Centre for Bioethics. 


He becomes Concordia's fourth Rector and Vice-Chancellor. His predecessors were 
Dr. John O'Brien (1974-1984); Dr. Patrick Kenniff (1984-1994); and Dr. Charles L. Bertrand, 
who has served in an interim capacity since May 1994. 


In making the announcement, Board of Governors Chairman Reginald K. Groome, 
O.C., said that the new search process introduced at Concordia had produced "a first-rate 
field of candidates for Rector. Dr. Lowy's credentials speak for themselves," Mr. Groome 
added. "He is a worthy and distinguished university administrator — one fully suited to lead 
Concordia into the next century." 


Dr. Lowy said he was both humbled and exhilarated by the responsibility conferred 
upon him. "Concordia is a unique institution in many ways," he said, "and I look forward to 
helping the Concordia community build upon its strengths to forge a new partnership within 
the framework of a more focused mission. 


"Our priorities are, to some extent, shaped by the present financial climate," Dr. Lowy 
added, "but if I can foster a new spirit of consensus and determination, all of us — students, 
faculty, staff, alumni and friends of the university — will succeed in meeting the daunting 


challenges that face us." 
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Dr. Lowy's ties to Montréal run deep. He was President of the Students' Council at 
Baron Byng High School in 1949 and Co-Editor of the McGill Daily in 1954. After graduating 
from McGill University (B.A. '55; M.D., C.M. '59), he interned at the Royal Victoria Hospital 
and later taught at McGill as an Assistant Professor of Psychiatry. He received his training in 
Psychoanalysis at Montréal's Canadian Institute of Psychoanalysis, and was the first Director 
of the Allan Memorial Institute's Sleep and Dream Laboratory. 


In addition to his current duties at the University of Toronto's Centre for Bioethics and 
the Department of Psychiatry, Dr. Lowy, 62, is Chair of Canada's Tri-Council (Medical 
Research Council, Natural Sciences and Engineering Research Council, Social Sciences and 
Humanities Research Council) Working Group on Ethics of Research with Human Subjects. He 
has been a professor in the University of Toronto's Department of Psychiatry since 1974. He 
served as department chair from 1974 to 1980, and was Dean of the Faculty of Medicine from 
1980 to 1987. 


Dr. Lowy has lectured and published widely. In addition to the University of Toronto 
and McGill, he has taught at the University of Ottawa, the Kennedy Institute of Ethics at 
Georgetown University in Washington, D.C., Italy's Universita degli Studi di Siena, and 
Sultan Qaboos University in Oman. His most recent publications grapple with new ethical 
issues that face modern physicians and health science researchers. 


He is a Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons, the Canadian and 
American Psychiatric Associations, the American College of Psychiatrists and the American 
College of Psychoanalysts. He is also a member of the Canadian Medical Association and the 
International Psycho-Analytical Society. Dr. Lowy's medical appointments include positions 
at the Cincinnati General Hospital, the Ottawa Civic Hospital and the Toronto Hospital, 
where he is currently a senior psychiatrist. He was also Director of Toronto's Clarke Institute 
of Psychiatry, and has served for many years as a consultant to research foundations and 
hospitals. 


A board member of the National Ballet of Canada, Dr. Lowy has been a trustee at 
Ontario's Sunnybrook Medical Centre, the Mount Sinai and Toronto General Hospitals, and 
the Ontario Cancer Institute. He chaired an Ontario government inquiry into the 
pharmaceutical industry (1988-1990) and has served as an editor or member of an editorial 
board for numerous medical journals, including the Canadian Journal of Psychiatry. 
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His current and former memberships include the Canadian Medical Association and 
the Royal College of Physicians and Surgeons Committees on Ethics, the Medical Research 
Council of Canada's Standing Committee on Ethics, and the Metro Toronto District Health 
Council Committee on Hospital Restructuring, of which he is Vice-Chairman. 


Dr. Lowy is married to Mary Kay Lowy (Dr. M. K. O'Neil). They have four children 
and one grandchild. 
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PLEASE NOTE: Reporters who wish to contact Dr. Lowy — either by phone or in 
person — must schedule all interviews through the Concordia 
University Public Relations Department. 
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FREDER WY_EST RECTE D 


L’‘UNIVERSITE CONCORDIA 


MONTREAL / 30 mars 1995 — Le Conseil d’administration de l’Université Concordia a 
nommé aujourd’hui M. Frederick H. Lowy recteur et vice-chancelier pour un mandat <7 
de cinq ans qui prend effet le 15 aodt 1995. La décision du C.A. a été unanime. 


Ancien doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto, le docteur 
Frederick Lowy est actuellement directeur du Centre de bioéthique de cet établissement. S 


Il devient le quatriéme recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia. Ses 
prédécesseurs sont : John O’Brien (1974-1984), Patrick Kenniff (1984-1994) et Charles L. 
Bertrand, qui assure l’intérim depuis mai 1994. 


En annongant cette nomination, le président du Conseil, M. Reginald Groome, 
O.C., a déclaré que “ les nouveaux mécanismes de recrutement instaurés a l'Université 
lui ont permis de choisir parmi des candidats d’envergure. Les états de service du 
professeur Lowy sont éloquents, a-t-il souligné. C’est un administrateur universitaire O 
chevronné, éminemment capable de guider |’Université Concordia vers le XXI° siécle. ” 


Le nouveau recteur s’est dit trés honoré et enthousiasmé par ses nouvelles 
responsabilités : “ L’Université Concordia a une personnalité bien a elle. Je me propose 
de l’aider a batir sur ses acquis pour établir un partenariat fructueux qui s‘inscrit dans le 


cadre d’une mission bien ciblée. 
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Nos priorités dépendent, dans une certaine mesure, du contexte financier dans 
lequel nous évoluons, a-t-il ajouté. Mais si je parviens a rassembler les membres de la 
communauté autour d’un consensus et d’une volonté commune, je suis persuadé que 
chacun et chacune d’entre nous — étudiants, membres du corps professoral, membres 
du personnel, diplémés et amis de l'Université — saura relever les nombreux défis qui 


se posent. ” 


M. Lowy a des liens avec la ville de Montréal depuis longtemps. En 1949, il est 
président du Conseil étudiant de I’école secondaire Baron Byng et, en 1954, co-rédacteur 
du McGill Daily. Il fait ses études a l/Université McGill (B.A. 1955; M.D., C.M. 1959), puis 
son internat a l’hépital Royal Victoria. Il sera plus tard professeur adjoint de psychiatrie 
a Université McGill. Diplomé en psychanalyse a I’Institut canadien de psychanalyse de 
Montréal, il devient le premier directeur du Laboratoire d’études sur le sommeil et les 


réves de l'Institut Allan Memorial. 


Outre ses fonctions actuelles au Centre de bioéthique et au Département de 
psychiatrie de l’Université de Toronto, le professeur Lowy, agé de 62 ans, dirige le 
Groupe de travail tripartite sur l’éthique en matiére de recherche sur des sujets 
humains, qui regroupe le Conseil de recherches médicales du Canada, le Centre de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Centre de recherches en 
sciences sociales et humaines du Canada. Professeur au Département de psychiatrie de 
l'Université de Toronto depuis 1974, il en a assumé la direction de 1974 a 1980, avant de 
devenir doyen de la Faculté de médecine de 1980 a 1987. 


Le professeur Lowy compte a son actif de nombreuses conférences et publications. 
En plus de l'Université de Toronto et de 1’Université McGill, il a enseigné a 
l'Université d’Ottawa, au Kennedy Institute of Ethics de l’Université Georgetown de 
Washington, D.C., a l’Universitd degli Studi di Siena, en Italie, et A la Sultan Qaboos 
University a Oman. Ses récentes publications touchent a l’épineux probléme de 
l’éthique médicale auquel sont confrontés actuellement médecins et chercheurs. 
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Il est fellow du Collége royal des médecins et chirurgiens du Canada, de 
l’Association des psychiatres du Canada, de l’American Psychiatric Association, de 
l’American College of Psychiatrists et de l’American College of Psychoanalysts. Il est 
également membre de l’Association médicale canadienne et de la Société 
psychanalytique internationale. Il a travaillé dans divers établissements médicaux, 
notamment le Cincinnati General Hospital, \‘HOpital civique d’Ottawa et l’H6pital de 
Toronto dont il est l’un des psychiatres principaux. Il a également été directeur du 
Clarke Institute of Psychiatry de Toronto. Il a été pendant de nombreuses années 
conseiller auprés de diverses fondations de recherche et d’h6pitaux. 


Membre du conseil d’administration du Ballet national du Canada, Frederick 
Lowy a également siégé au conseil d’administration du Sunnybrook Medical Centre en 
Ontario, du Mount Sinai Hospital, de \’Hépital général de Toronto ainsi que de 
l'Ontario Cancer Institute. Il a présidé de 1988 4 1990 une Commission d’enquéte du 
gouvernement de |’Ontario sur |’industrie pharmaceutique et a été rédacteur en chef ou 
membre du comité de rédaction de diverses revues savantes médicales, notamment la 


Revue canadienne de psychiatrie. 


Il fait partie des comités de déontologie de l’Association médicale canadienne et du 
Collége royal des médecins et chirurgiens du Canada ainsi que du comité permanent de 
déontologie du Conseil de recherches médicales du Canada. Il est vice-président du 
comité sur la restructuration des hépitaux du Conseil de la santé du district de Toronto. 


Frederick Lowy est marié avec Mary Kay Lowy (MLK. O'Neil, Ph.D.). Ils ont quatre 
enfants et un petit-enfant. 
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Attention: Pour les interviews téléphoniques ou en personne avec M. Lowy, les 
journalistes sont priés de communiquer avec le Service des relations 
publiques de l’Université Concordia. 


